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po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony ŚŚ. Sakramentami, zasnął w Bogu dnia 27 
Grudnia 1885 roku, o godzinie 11-ej wieczór, przeżywszy lat 33, 


Pozostała w ciężkim smutku żona wraz z rodziną zmarłego, zapraszają krewnych, 

przyjaciół i znajomych na wyprowadzenie zwłok, dnia 80 Grudnia r. b. (w Środę), 

o godzinie 1-ej z południa, z dolnego kościoła Sw, Krzyża, na ementarz Powązkowski 
odbyć się mające. 
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Toss. ney, T. Bapmab, O6eps-Hoxun. 16 Jlexaópa 1885 r. 3a 8735. W drukarni Jana Cotty, uliea Senavırıka Nr. 29, w Warszawie. 


